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Plegaria 


Notas de composicion: 

En Agosto de 2015 tuve la fortuna de viajar a la Ciudad de Cuernavaca para pasar una parte 
del Verano visitando amigos y promoviendo mi musica a fin de involucrarme en nuevos 
proyectos. Uno de estos fue tocar el organo de la bella Iglesia de Maria Inmaculada, aquella 
que esta en la calle de Subida a Chalma. Mi proposito principal: componer una nueva obra 
para este bello instrumento, el cual, tuve a bien enteranne, casi nunca se toca. De ahi que 
con mas razon le haria una pieza con todo mi carino e inspiracion. 

Con el penniso del Padre Israel Tapia Arroyo comence esta nueva pieza que, en gran 
medida, es motivo de reconciliacion con la fe cristiana, ya que en si, alude a una plegaria 
por el bien comun de nuestra nacion Mexicana en busca de un milagro. 

Como le comente al padre Israel, la causa principal de mi alejamiento de la fe es la falta de 
seriedad en la musica ritual catolica. Me es muy desagradable ir a misa y escuchar las 
plegarias en lenguajes populares de corte comercial. No es que este en contra de los estilos 
comerciales (siempre fui fan de los ‘Hombres G’) pero si lo estoy de la banalidad, 
sobretodo cuando se trata de algo tan intimo y magico como lo es para mi el sentido mistico 
y religioso. 

Queda pues, estrenar esta nueva obra de casi ocho minutos que tiene a bien el elaborar un 
repertorio religioso de maximo cuidado en su creacion, desarrollo y produccion. Va con mi 
mas profundo carino y a la espera de poder siquiera iluminar con esperanza los corazones 
de la gente de mi pais. 
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Partitura 


Plegaria 

Para la Parroquia de Maria Inmaculada 


Cymbelstern GR. 

Abrir campanas Cerrar campanas Octave 
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